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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 26 ottobre 1995. 


Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei 
materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. 


IL MINISTRO DELLA SANITÀ 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 


Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto ed in 
particolare l’art. 6, comma 3; 


Visto il decreto ministeriale datato 6 settembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto dettante disposizioni per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica 
dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie; 


Visto il documento tecnico predisposto dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi 
sanitari connessi all’impiego dell'amianto di cui all’art. 4 della legge medesima, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f), 


concernenti normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controlloy la manutenzione e la bonifica 
dei mezzi mobili rotabili; 


Decreta: 


Art. 1. 

Gli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, devono 
essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato al presente decreto, di cui 
costituiscono parte integrante. 

Art. 2. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno 

della pubblicazione medesima. 
Roma, 26 ottobre 1995 


Il Ministro della sanità 
GUZZANTI 


N Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 


CLò 


Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1995 
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 399 
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4a) locale per le attimià di bonifica; 
4b) protezione dei lavoratori, 
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4d) modalità di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro; 
4e) modalità di pulizia e decontaminazione del rotabile decoibentato e dell’area di lavoro, 
4f) controllo delle zone esterne all'area di lavoro; 
4g) procedure di igiene e sicurezza del lavoro per interventi straordinan. 


5) Cnterì per la certificazione della bomfica 
Allegato 1 scheda di ispezione e di controllo per ia localizzazione e caratterizzazione di matenali contenenti amianto nei rotabili ferrovian. 


Allegato 2- scheda di ispezione e di controllo per la localizzazione e carattenzzazione dei matenali contenenti amianto nei mezzi rotabili ferrovian 
accantonati. 


Allegato 3 scheda di ispezione e controllo per la localizzazione e carattenzzazione dei matenali contenenti amianto per altri rotabili 


Allegato 4. modulo per il collaudo dell'avvenuta bonifica dell'amianto del rotabile. 


Premessa 


La normativa presente si applica a mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre quali treni, metropolitane, tram, autobus etc. in cui sono presenti 
manufatti, componenti e materiali contenenti amianto fmabile da: quali può derivare un’esposizione a fibre acrodisperse 
Si applica inoltre ar mezzi rotabili coibentati con amianto fmabile accantonati in attesa di bonifica 
Sono pertanto esclusi da tale normativa 1 mezzi di trasporto marittimo ed aereo per 1 quali verranno predisposte successivamente apposite 
normative e metodologre tecniche 
Il documento contiene normative e metodologie tecniche nguardanti 
— l’ispezione dei mezzi rotabili, 11 campionamento e l’analisi dei componenti sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto; 
— 11 procedimento diagnostico per la valutazione del mschio e l'individuazione degli opportuni provvedimenti per la sua eliminazione, 


— 1 controllo dei mateniali contenenti amianto e le procedure per le attività di messa in sicurezza e manutenzione dei rotabili in esercizio 
parzialmente bonificatt e non e di quelli da demolire defimtivamente; 


— 41 cnten per la conduzione dell'intervento di decorbentazione dei rotabili, inclusi 1 requisiti necessari per 1 locali di bonifica e le misure di 
sicurezza; 


— 11 controllo dell'esposizione dei lavoratori durante la decosbentazione ed 1 mezzi di protezione personali ed ambientali, 
— la raccolta e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di amianto e di tutti 1 materiali inquinati in attesa della definitiva bomifica e smaltimento. 


Il documento fa riferimento a due tipi di indicazioni. 
a) «norme prescrittive» che compaiono nel testo in carattere «grassetto», 
b) «norme indicative» che vengono indicate nel testo in carattere «corsivo» da intendersi qual: linee guida non prescrittive di cu si 
raccomanda l’adozione senza tuttavia prevederne l'obbligatorietà 


Le tecniche analitiche per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse fanno riferimento al D.Lg vo n 277/91 per gi 
ambient di lavoro e al DM 6 settembre 1994 per gli altri ambienti nonché per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto nei 
campioni massivi 


1 - LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI COMPONENTI CONTENENTI AMIANTO SUI MEZZI ROTABILI 


la} classificazione dei matenali contenenti amianto. 


Ai fim pratici, 1 materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili possono essere divisi in 2 grandi categone’ 


1) Friabili. materiali che possono essere facilmente sbrciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale Questi matenali 
comprendono amianto spruzzato o in fiocchi, cartoni di amianto, corde e nastri; 


2) Compatti' matenali dun che possono essere sbriciolati o ndotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, 
trapani ecc.): questi materiali comprendono cemento amianto e sindamio, amiantite, matenale d’attnto per freni e frizioni, altr manufatti. 


Nella tabella 1 sono schematicamente indicati 1 principali matenali che possono essere presenti nei mezzi rotabili, con le loro caratterisuche di 
composizione e principali localizzazioni. 


— 6 
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TABELLA | 


PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO E LORO UTILIZZAZIONI NEI MEZZI ROTABILI 


Prodotto * 


Composizione 


Principali localizzazioni 


Amianto spruzzato 
o 1n fiocchi 


Crisotilo, Amosite 
o Crocidolite 


Isolamento termoacustico di 
tetto, pareti e pavimento del 


mezzo rotabile, nonchè di altri 

vani interni al mezzo rotabile 
Cartone d’amianto Crisotilo con poco 
conglomerante 


Isolamento di vani ed apparec- 
chiature interne al mezzo rotabile 


Cemento amianto e 
sindanio 


Lastre con percentuale 
varlabile d'’asbesto 


Corde, nastri ed altri 
manufatti tessili 


Filato con crisotilo Isolamento termico di tubi 


e più raramente 


crocidolite 
Amiantite Impasto di gomma e Guarnizioni 
crisotilo 
Materiali di attrito crisotilo Freni a disco, frizioni 


* I prodotti sono elencati in ordine decrescente di friabilità. 


15) campionamento ed analisi dei materiali. 


Il programma di ispezione, di pertinenza della struttura o della persona fisica responsabile della gestione del rotabile, è articolato come segue: 


1) verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto con riferimento ai materiali friabili, per fornire una prima valutazione 
approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente. Nel caso di presenza di amianto confinato, verifica dell’integrità dei rivestimenti evitando 
di smontare i pannelli di confinamento; 


2) campionamento dei materiali sospetti, e invio presso laboratori dotati di idonee attrezzature e competenza, per la conferma analitica del 
contenuto quali-quantitativo di amianto; 


3) mappatura delle zone e dei componenti del mezzo rotabile in cui possono essere presenti materiali contenenti amianto (da contrassegnare in 
conformità con il D.P.R n. 215/88); 


4) registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede che devono essere conservate a disposizione delle Aziende USL competenti per 
territorio presso l’impianto a cuì il mezzo rotabile è assegnato. 


In allegato sono suggeriti i prototipi di scheda adeguati per la raccolta dei dati rispettivamente per rotabili ferroviari circolanti (ALLEGATO 1) 
accantonati (ALLEGATO 2) e per altri veicoli (ALLEGATO 3). 


2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E POSSIBILI PROVVEDIMENTI. 


Per valutare la necessità di un'immediata bonifica o la possibilità di mantenere provvisoriamente in sicurezza i rotabili, sono utilizzabili due tipi 
di criteri: 
— l'esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale; 
-—— la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno del mezzo rotabile (monitoraggio ambientale). 
In fase di ispezione visiva dell’installazione, devono essere attentamente valutati: - 
— il tipo e le condizioni dei materiali contenenti amianto ovvero per l’amianto confinato le condizioni di integrità dei rivestimenti; 
— i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado; 
—- i fattori che possono influenzare la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui. 
Il monitoraggio ambientale può fornire dati atti a valutare una situazione di inquinamento in atto (a tal fine si può fare riferimento ai criteri 
indicati nel D.M. 6 settembre 1994), tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di 


misurare la concentrazione di fibre presente nell’aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l’amianto 
possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle norrpali attività. 


In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi due tipi di situazioni e possibili provvedimenti, 
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—— Messa in sicurezza del mezzo rotabile mediante una procedura di controllo periodico programmato finalizzato al mantenimento in esercizio. 
Si Messa in sicurezza del mezzo rotabile mediante una procedura di controllo periodico programmato finalizzato all’accantonamento in attesa di 

— Intervento di bonifica mediante rimozione dell’amianto. 


3 - PROGRAMMA DI MESSA IN SICUREZZA E DI CONTROLLO DEI MEZZI ROTABILI CON COMPONENTI AMIANTO FRIABILE. 
3a) procedure per l’attività di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili circolanti. 


Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un mezzo rotabile è necessario che sia messo in atto un programma di 
controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica di mantenere in buone condizioni i materiali 
contenenti amianto e/o i rivestimenti che lo confinano, di prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si 
verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto, adottare una adeguata metodologia sugli interventi di 
manutenzione sul mezzo rotabile. 


Il programma di controllo deve essere attuato secondo i seguenti punti per la sicurezza: 
1) i mezzi rotabili coibentati circolanti dovranno essere esaminati visivamente da personale specializzato ed istruito ad eseguire questa particolare 
operazione. I controlli dovranno essere ripetuti con periodicità almeno trimestrale. 


Per ogni mezzo rotabile sulla scheda di cui al punto 15), una copia della quale dovrà essere allegata ai documenti di circolazione del mezzo rotabile, 
dovranno essere annotate caratteristiche e localizzazione di tutti i materiali contenenti amianto friabile presenti sul mezzo rotabile, le condizioni 
strutturali delle pannellature interne, lo stato di manutenzione e tutti i punti dove si presume vi possa essere comunicazione diretta con la coibentazione, 
tale da poter dare origine ad una dispersione di fibre all’interno o all’esterno del mezzo rotabile. L'esame dovrà essere esteso anche alla carrozzeria esterna 
per -segnalare eventuali fessurazioni dei rivestimenti esterni dalle quali possono liberarsi fibre di amianto. 


Le indagini ambientali dovranno essere effettuate secondo le metodiche indicate nel D.M. 6 settembre 1994; 


2) nel caso vi siano fessurazioni, rotture anche di piccole entità, che mettano in comunicazione diretta l’interno o l’esterno del rotabile con la 
coibentazione, queste dovranno essere immediatamente tamponate e rimosse le cause; 


3) tutti gli interventi di ripristino della sigillatura dovranno essere effettuati in condizioni di massima sicurezza per gli addetti e nel rispetto di, 
quanto indicato nel successivo punto 5; 


4) i mezzi rotabili coibentati circolanti dovranno essere debitamente etichettati con simbologia conforme al D.P.R. n. 215/88 al fine di segnalare a 
tutti coloro che dovranno intervenire per opere di manutenzione o riparazione, la presenza di amianto in matrice friabile; 


5) gli interventi di riparazione e manutenzione che possono interessare materiali contenenti amianto, devono essere effettuati secondo quanto 
stabilito dal D.Lg.vo 277/91. 


Per quanto riguarda i mezzi individuali di protezione e le procedure di igiene del lavoro dovranno essere inoltre seguite le linee guida previste dal 
punto 45) del D.M. 6 settembre 1994 adattandole eventualmente, alla particolarità della situazione e alla tipologia del mezzo rotabile; 


6) per i mezzi rotabili che presentano coibentazioni in amianto a vista occorre altresì verificare accuratamente lo stato del coibente ancorato al 
rotabile, e applicare soluzioni incapsulanti/inglobanti per mezzo di nebulizzatori tipo air-less o altri provvedimenti di pari efficacia; 
35) procedure per l’attività di custodia e di manutenzione dei mezzi rotabili accantonati in attesa di bonifica. 


Per salvaguardare e mantenere le condizioni di sicurezza dei.mezzi rotabili accantonati in cui è presente amianto, in attesa di bonifica, dovranno 
essere effettuati controlli da parte del personale specializzato ed istruito ad eseguire questa particolare operazione. I controlli dovranng essere ripetuti con 
periodicità almeno semestrale e nell’intervallo tra due successivi controlli dovrà essere assicurata una sorveglianza atta ad evitare condizioni di degrado. 
Eventuali indagini ambientali dovranno essere effettuate secondo le metodiche indicate dal D.M. 6 settembre 1994. 


Nei controlli il personale deve: 
— verificare che le aree di accantonamento siano delimitate con nastri segnaletici a strisce diagonali bianco-rosse o recinzioni equivalenti, 
interdette agli estranei; 
— verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza già poste in essere precedentemente; 
— prestare attenzione ad eventuali corrosioni passanti che potrebbero mettere l’amianto în comunicazione con l’esterno; 


—- verificare la regolare presenza, in posizione ben visibile e su entrambi i lati del mezzo rotabile dei cartelli monitori indicanti la presenza di 
amianto ed il divieto di accesso da parte del personale non autorizzato; 


— peri mezzi rotabili che presentano coibentazioni in amianto a vista occorre altresì verificare accuratamente lo stato del coibente ancorato al 
rotabile, ed esaminare visivamente il terreno sottostante per il rilevamento di eventuali parti di coibente staccatosi. 


Nel caso vengano rilevate condizioni che possano comportare una dispersione di amianto all’esterno del mezzo rotabile, occorre adottare i seguenti 
provvedimenti: 


— chiusura e sigillatura di porte di accesso, finestrini e porte intercomunicanti. Le lamiere, che devono essere applicate all’esterno del mezzo 
rotabile, sono da fissare con viti autoperforanti, chiodi o punti di saldatura. È vietato utilizzare rivetti. Quando le lamiere devono realizzare una chiusura 
ermetica, ad esempio vetri rotti, è necessario utilizzare materiale sigillante come silicone, poliuretano espanso, ecc.; 


— chiusura ermetica con tutte le precauzioni del caso di eventuali zone in cui il deterioramento delle lamiere o dei pannelli possa aver messo in 
vista la coibentazione; 


—_ l’applicazione di soluzioni incapsulanti/inglobanti per mezzo di nebulizzatori tipo air-less o altri provvedimenti di pari efficacia su eventuali 
coibentazioni in amianto a vista; 


— verifica di eventuali residui di coibente in amianto presente al contorno dei mezzi rotabili. Laddove esistano, devono essere trattati con 
incapsulanti/inglobanti e chiusi in sacchi di polietilene e smaltiti secondo le modalità previste dal D.P.R. 915/82 e successive modifiche od integrazioni. 


I suddetti interventi devono essere effettuati da personale adeguatamente istruito e protetto secondo le procedure previste dal D.Lg.vo 277/91. 


Luei 
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4 - INTERVENTI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DELL'AMIANTO SPRUZZATO O A FIOCCHI - MISURE DI SICUREZZA. 
In fig. 1 è riportato lo schema di flusso dell’attività di bonifica mediante rimozione. 
Figura 1 


SCHEMA DI FLUSSO ATTIVITÀ: DECOIBENTAZIONE, DECONTAMINAZIONE, CONTROLLO, RIPARAZIONE-MANUTENZIONE, 
DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA DESTINAZIONE ROTABILI 


MANUTENZIONE ALLA RIMESSA 
E RIPARAZIONE IN SERVIZIO 


MEZZO DECOIBENTAZIONE i 
ROTABILE | E DECONTAMINAZIONE | 


TOTALE 
DEMOLIZIONE ALL’ INDUSTRIA 
" SIDERURGICA 


TRASPORTO E 
TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI CONTENENTI 
AMIANTO 
ATTIVITA’ A RISCHIO ATTIVITA’ NON A RISCHIO 
DI ESPOSIZIONE ALLE FIBRE DI ESPOSIZIONE ALLE FIBRE 
DI AMIANTO DI AMIANTO 


ROTABILI DA RIMETTERE IN SERVIZIO 
ROTABILI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE 


1 controllo del rotabile di cui alla fase 2 ha lo scopo di verificare l’avvenuta bonifica da amianto. 

In generale per ogni tipologia di rotabile si deve prevedere la redazione del piano degli interventi da parte di chi effettua l’attività di bonifica 
comprendendo in questa la decoibentazione e la decontaminazione; inoltre deve essere redatto un piano dei controlli da attuare sull'attività di bonifica che, 
congiuntamente al piano degli interventi, costituisce il «Piano degli Interventi e dei Controlli», mediante il quale viene certificata l’attività di bonifica. 
Nell’ambito dell’organizzazione delle attività di bonifica, il progetto deve comprendere un programma di monitoraggio da adottare durante e dopo le 
attività di bonifica, nel rispetto del D.Lg.vo 277/91. I! piano di monitoraggio deve precisare: 

— la localizzazione dei prelievi; 

— la frequenza dei prelievi periodici; 

— le tecniche di prelievo e le metodologie di analisi; 
— le attività lavorative in atto al momento del prelievo. 

L'inizio dei lavori sarà vincolato alla presentazione del Piano di Lavoro, da parte della Ditta alla Azienda USL competente per territorio ex art. 34 
del D.Lg.vo 277/91 e alla sua approvazione. 


Ogni eventuale variazione, che deve garantire condizioni di sicurezza almeno equivalenti, deve essere tempestivamente comunicata all’ Azienda USL; 


4a) - LOCALE PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA. 
Gli ambienti devono essere confinati e isolati rispetto agli altri tipologicamente diversi e l’accesso è consentito esclusivamente al personale addetto 
alla bonifica. L'ambiente in cui avviene la bonifica deve avere le caratteristiche elencate di seguito. 
Il coofinamento è ottenuto mediante barriere statiche e dinamiche. 
La barriera statica è costituita dalle opere strutturali ed accessorie (porte, serramenti ecc.) che delimitano la volumetria dei locali. 
La barriera dinamica è costituita dalla aspirazione che crea una depressione di almeno 5 mm di acqua all’interno dell'ambiente evitando così la 
migrazione all’esterno delle fibre. 
L'accesso e l'uscita dal posto di lavoro del personale avvengono attraverso zone filtro apposite per impedire la diffusione dell'amianto. 
La zona filtro in ingresso è costituita da un locale per l'adeguamento della pressione tra la zona contaminata e la zona pulita. 
Gli operatori usufruiscono di una zona incontaminata adibita a spogliatoio e magazzino dei mezzi protettivi nuovi o decontaminati. 
La zona filtro in uscita è costituita da locali di servizio idone1 a consentire la decontaminazione del personale e dei mezzi protettivi, che si articola 
nelle seguenti attività: 
— depolveratura degli indumenti con appositi aspiratori per ridurre la quantità di fibre trattenute; 
— bagnatura mediante doccia o nebulizzazione dell'abbigliamento protettivo inquinato per impedire alle fibre di aerodisperdersi; 
— svesuzione degli operatori e raccolta dell'abbigliamento protettivo contaminato; 
— decontaminazione finale degli operatori mediante doccia per eliminare ogni residua traccia di fibre d’amianto. 


Uno schema di massima dell'organizzazione dei servizi e degli accessi/recessi del locale è riportato in fig. 2. 
Faranno parte del locale dispositivi che impediscano la diffusione di amianto (passaggi in bagno d’acqua) durante il trasporto delle attrezzature. 
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FIGURA 2 
SCHEMA DI MASSIMA DEI LOCALI DI SERVIZIO OCCORRENTI PER L’ACCESSO RECESSO NELL’AREA DI LAVORO 
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L’area di lavoro deve essere conforme alle seguenti prescrizioni generali: 
a) le pareti ed i soffitti dei locali dell’area devono essere lavabili a tutta altezza e realizzati con guscio di raccolta al pavimento; 


5) il pavimento deve essere realizzato con adeguate pendenze ed è provvisto di canalette di scolo con pozzetto di raccolta delle acque dotato di 
griglia di facile manutenibilità per trattenere le parti grossolane. Il pozzetto di raccolta deve essere collegato mediante tubazione di adeguata sezione 
all’impianto di trattamento; 

cy timpianto di ventilazione deve garantire un minimo di cinque ricambi orari di aria; esso deve effettuare inoltre, per impedire la dispersione delle 
fibre in ambiente esterno, il filtraggio totale dell’aria in uscita per mezzo di filtri assoluti. L’estrattore dovrà essere provvisto di dispositivo che consenta di 
determinare quando i filtri devono essere sostituiti. Gli estrattori dovranno essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto 
venga manomesso e dovranno funzionare ininterrottamente per mantenere il confinamento dinamico per tutta la durata delle operazioni di 
decontaminazione. Non è ammesso il ricircolo di aria non filtrata con filtri assoluti; 


d) le porte di accesso e di uscita dai locali dell’area di lavoro e delle zone filtro devono essere dotate di segnalazione visiva e sonora che si attiva in 
condizioni di apertura contemporanea di due porte dello stesso vano; 


e) ogni lavoratore per usufruire dei servizi igienici o per effettuare eventuali pause deve seguire il normale percorso di uscita dai locali di lavoro; 

f) deve essere previsto un impianto centralizzato di aspirazione con manichette mobili o in alternativa dei sistemi portatili da utilizzare durante le 
lavorazioni e per la pulizia degli ambienti. Tali impianti devono essere dotati di filtri assoluti; 

g) deve essere previsto un idoneo impianto di comunicazione che consenta agli operatori muniti dei mezzi protettivi individuali di comunicare senza 
assolutamente rimuovere alcuna protezione individuale; 

h) devono essere previste uscite di sicurezza rispondenti alla normativa di legge. Tali uscite devono essere dotate di adeguati sistemi di allarme. 


i) per garantire il mantenimento in depressione dell’area di lavoro, deve essere previsto un generatore ausiliario di corrente che entri in funzione in 
caso di interruzione dell’alimentazione elettrica. 


4b) - PROTEZIONE DEI LAVORATORI, 


Tutti i lavoratori addetti ad operazioni di bonifica dovranno aver frequentato i corsi previsti dall'art. 10, secondo comma, lettera #4) della legge 
257/92 nonché del DPR 8 agosto 1994. Ove tali corsi di formazione non fossero già operativi sarà comunque responsabilità dei datori di lavoro rendere 
pienamente edotti i lavoratori circa i rischi per la salute connessi con l’esposizione all’amianto, restando in ogni caso ferme le disposizioni dei decreti 
legislativi 277/91 e 626/94. 


I lavoratori devono essere equipaggiati con idonei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, e di indumenti protettivi completi. Questi 
indumenti saranno costituiti da tuta, copricapo e calzini. Tali dispositivi e gli indumenti di protezione devono essere indossati per tutto il tempo in cui i 
lavoratori permangono nella zona di lavoro. I calzari devono essere lasciati nella stanza dell’equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di 
bonifica. Gli indumenti a perdere dovranno essere immagazzinati come rifiuti d’amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire 
gli indumenti protettivi con altri incontaminati. 


È necessario che gli indumenti protettivi siano di idonei materiali a perdere da trattare come rifiuti inquinati e quindi da smaltire come rifiuti 
provementi dalle operazioni di bonifica. 


Devono essere elencate ed affisse, nel locale di equipaggiamento e nei locali di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno 
essere eseguite dai lavoratori. 


Procedure di accesso all'area di lavoro. 


Accesso alla zona: chiunque debba accedere alla zona di equipaggiamento ed all’area di lavoro dovrà togliere gli indumenti nei iocale spogliatoio 
incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri adeguati ed indumenti protettivi. 


Uscita dalla zona di lavoro: ogni volta che si lascia la zona di lavoro, occorre togliere la contaminazione più evidente dagli indumenti mediante un 
aspiratore, e provvedere alla bagnatura, mediante doccia o nebulizzazione dell’abbigliamento protettivo. Proseguire verso la zona dell’equipaggiamento e 
adempiere alle procedure seguenti: 


— togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore; 

— sempre indossando il respiratore entrare nel locale doccia ed effettuare una doccia di durata adeguata alle esigenze di decontaminazione; 
— togliere i filtri e riporli nel contenitore predisposto per tale uso; 

— lavare ed asciugare l’interno del respiratore. 


Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, il lavoratore proseguirà verso il locale spogliatoio dove indosserà gli abiti per l’esterno. 


I lavoratori non devono mangiare, bere, fumare all’interno dei locali di servizio adibiti alle operazioni di bonifica. 


4c) - CONDUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE DELL’AMIANTO FRIABILE - MISURE DI SICUREZZA. 


Le attività di smontaggio degli accessori, che mettono in vista superfici coibentate con l'amianto, devono prevedere la pulizia dei vani aperti mediante 
raccolta dei residui di coibente eventualmente esistenti, nonché la sistematica aspirazione di polveri mediante gli appositi aspiratori a manichetta (vacuum 
cleaner) dotati di filtri assoluti. 


Gli accessori contaminati da fibre di amianto, smontati o scomposti, dovranno essere puliti in tutte le loro parti compreso il rovescio, mediante 
aspirazione e lavaggio, in modo da eliminare ogni residuo di amianto eventualmente depositatosi su di essi. 


Nelle attività di rimozione dell'amianto in funzione del tipo di manufatto, potranno essere impiegate le seguenti tecniche di imbibizione: 
— tecnica di imbibizione superficiale; 
— tecnica di imbibizione totale. 
Nella tecnica di imbibizione superficiale, il rivestimento sarà spruzzato con acqua contenente detergenti e tensioattivi per facilitarne la penetrazione. 
L’amianto dovrà risultare abbastanza saturato da prevenire l'emissione di fibre nell’aria. 
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se sala dove il materiale friabile contenente amianto ha uno spessore superiore a 20-25 mm, sarà improbabile ottenere una penetrazione tale da 
saturario. 


Per questi materiali è opportuno usare la tecnica di imbibizione totale mediante soluzione detergente acida o caustica (Stripper) atta ad indebolire il 
supporto di ancoraggio del materassino coibente. 


Nella tecnica di imbibizione totale tutto l’amianto verrà bagnato con getto soffuso di una soluzione di acqua al 5% di detergente, utilizzando 
spruzzatori a pressione tipo giardino o pompe a staffa. 


Si praticheranno quindi fori con maglia di circa 20 cm su tutto lo spessore del rivestimento, utilizzando apposito attrezzo. 

Per mezzo dell’attrezzo di foratura si inietterà nello spessore del rivestimento lo stripper. 

Si dovrà evitare il ruscellamento dello stripper. 

Quando la zona interessata dal rivestimento sarà imbibita, il coibente potrà essere completamente rimosso per piccoli settori. 
Nell’intervallo di tempo necessario all'attacco del supporto da parte dello stripper si dovrà mantenere imbibito il materassino coibente. 


La rimozione dovrà avvenire iniziando dalle parti più alte, procedendo via via con quelle più in basso, utilizzando esclusivamente utensili manuali 
quali raschietti e spazzole metalliche in dotazione fissa. 


È proibito l’uso di seghe con dischi abrasivi e di qualsiasi strumento ad alta velocità, di aria compressa e di acqua ad alta pressurizzazione. 
Si dovrà considerare vietata la rimozione a secco dell’amianto friabile. 
Quando sia tecnicamente inevitabile eseguire una rimozione parzialmente a secco è necessario provvedere gli operatori di respiratori a riserva d’aria. 


Tecniche di decoibentazione, bonifica, decontamianzione diverse dalle precedenti potranno essere adottate soltanto a condizione che ne sia 
dimostrata un'efficacia almeno equivalente per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente. 


Nel caso di interruzione di energia elettrica e/o malfunzionamenti e guasti agli apparati che garantiscono il mantenimento in depressione dell’area di 
lavoro, tutte le attività di bonifica devono essere sospese immediatamente e potranno riprendere solamente dopo aver ripristinato la depressione nell’area 
di lavoro. 


4d) - MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI LAVORO DEI RIFIUTI CONTAMINATI DA AMIANTO RISULTANTI DALLA BONIFICA. 


Il materiale, una volta rimosso, verrà messo negli appositi sacchi di plastica (possibilmente trasparenti per valutare contenuto ed eventuali perdite) 
che saranno sigillati per impedire al materiale di amianto di seccarsi. 

Prima della sua raccolta si dovrà accertare che il materiale rimosso sia ancora imbibito della soluzione acquosa; in caso contrario si dovrà bagnare 
adeguatamente. 


Possibilmente due persone dovranno lavorare contemporaneamente, per limitare la caduta del materiale sul pavimento e porio entro i sacchi di 
plastica appositi. L’allontanamento dei sacchi sigillati tramite idonei contenitori, atti ad assicurare la non dispersione nell’ambiente, dovrà avvenire 
secondo le norme vigenti. 


I sacchi dovranno essere passati e strofinati con spugna bagnata per togliere il grosso della polvere e dei residui. Successivamente i sacchi saranno 
spostati dall’area di lavoro al locale di approntamento e condizionamento dei rifiuti contenenti amianto (RCA). 


AI termine della giornata lavorativa si dovrà verificare che tutto l’amianto proveniente dalle lavorazioni sia stato raccolto e sigillato negli appositi 
contenitori. L’immissione ed il prelievo dai locali dei singoli componenti del mezzo rotabile dovrà avvenire con tutte le misure di sicurezza atte a impedire 
la diffusione di fibre al di fuori dei locali stessi. 


L’uscita e l'ingresso degli oggetti più piccoli dovrà eventualmente prevedersi attraverso un sistema a chiusa d’aria. 
Quando il trasporto viene effettuato con carrelli, l’ingresso e l’uscita dovranno avvenire solo dopo la pulizia e il lavaggio dell’ambiente. 


AI termine della bonifica, sia in caso di riutilizzo che di demolizione del rotabile, i materiali di risulta, contaminati da amianto, devono essere 
classificati come rifiuti ed essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. 


de) - MODALITÀ DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE DELL'AREA DI LAVORO 


La pulizia e la decontaminazione dei locali , dei servizi e delle attrezzature assumono particolare importanza nelle attività di bonifica 
dell'amianto ali fine di impedire l’aumento di concentrazione delle fibre aerodisperse. 


La tabella 4 fornisce lo schema di lavoro consigliato per assicurare le migliori condizioni di igiene ambientale in particolare prima dell’apertura 
delle ‘porte per l'ingresso o l’uscita dei rotabili. 


Durante le pulizie particolare attenzione dovrà essere posta nel trattamento delle parti che, per la loro conformazione od ubicazione, risultano più 
facile sede di possibili accumuli dei residui di amianto. 

Di norma l’aspirazione dovrà precedere il lavaggio o la pulizia ad umido; la rimozione mediante raschiatura dovrà essere supportata da una valida 
aspirazione. 


Una volta terminato il lavoro di rimozione, tutte le superfici dalle quali è stato tolto amianto dovranno essere spazzolate ad umido con spazzola di 
metallo e passate con spugna per togliere tutto il materiale in vista non asportato. 


Particolare attenzione dovrà essere presentata per rimuovere l’amianto dalle zone anguste, dagli angoli e dalle parti nascoste 0 poco in vista e di 
difficile accessibilità quali le canalizzazioni della ventilazione e della climatizzazione, nervature, accoppiamenti e tubazioni. Dovrà essere posta la 
massima cura per evitare che i residui di amianto penetrino nelle fessure o nelle intercapedini e perchè non si verifichino infiltrazioni di acqua entro i 
cunicoli contenenti cavi elettrici di media e bassa tensione. 


Le superfici decoibentate delle lamiere e delle pareti, appena asciugate, dopo aspirazione ed accurato contrallo visivo, dovranno essere ricoperte con 
uno strato di vernice protettiva avente la duplice funzione di protezione catodica passiva e di incapsulante delle eventuali tracce di amianto sfuggite alla 
rimozione. 


Prima dell’uscita del rotabile si dovrà procedere alla sua pulizia, mediante aspirazione accurata e spugnatura di ogni residuo di amianto depositatosi 
nelle varie zone dello stesso. 


L'ingresso e l’uscita dai locali dovrà avvenire senza lavorazioni in atto e in condizioni di massima sicurezza, ciò almeno dopo l’accurata pulizia della 
zona di lavoro e in modo da ridurre a' minimo indispensabile i tempi di apertura dei portoni. In tale situazione dovrà essere verificato che la concentrazione 
di fibre serodisperse nella zona di bonifica valutata con la microscopia ottica în contrasto di fase (MOCF) risulti non superiore a 20 ff/l. 
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TABELLA 3 
SCHEDA DI LAVORO CONSIGLIATO PER LA PULIZIA DEI LOCALI 


Scadenza Intervento Locali Esecuzione del lavoro! Modalità del lavoro Mezzi di 
protezione 


Aspirazione Protezione totale 
preliminare e . (tuta integrale e 
successivo lavaggio maschera o casco 
con pompa di: pareti] integrale con 
pavimenti, elettroaspiratore, 
suppellettili ed guanti, stivali). 
attrezzature. 


Locale di A fine orario turno 
lavoro o prima di eventuali 
movimentazioni con 
esterno durante il 
turno 


Locali A fine orario di Aspirazione 
annessi turno preliminare di 
Pulizia. | (spogliatoi armadietti ed | 
| ordinaria Je servizi) arredi; lavaggio dei 
pavimenti. 


Tuta integrale e 
maschera, guanti, Ì 
stivali; nessuna 
protezione 
particolare nei 
locali spogliatoi 
abiti civili. 


Ogni giornof Pulizia 


Durante l’orario di Aspirazione polvere 
lavoro e successiva 
rimozione dei 
residui con 
spugnatura:lavaggio 
pavimento. 


Nessuna 
protezione 
particolare. 


Rimozione con 
Locale di É Durante un qualsiasi aspirazione ed Protezione totale 
Giorno della eventuale (tuta integrale e 
di rotabile settimana e non raschiettatura di maschera o casco 
contemporaneamente a tutto il locale, integrale con 
lavorazioni delle impalcature, | elettroaspiratore, 
delle attrezzature, stivali, quanti). 
dei grigliati. 
Lavaggio finale con 
pompa. 


Periodicamente, a seconda delle necessità, si dovrà provvedere alla sostituzione dei filtri dell’impianto di trattamento degli effluenti liquidi e alla 
sostituzione dei filtri dell'impianto di ventilazione e degli impianti di abbattimento delle polveri. 


I filtri sostituiti, saranno riposti nei sacchi di polietilene e considerati RCA. 


Gli strumenti e ì materiali monouso utilizzati per la pulizia, dopo l'utilizzo, saranno anch'essi considerati RCA. 


4f) - CONTROLLO DELLE ZONE ESTERNE ALL'AREA DI LAVORO. 


Nello svolgimento del lavoro dovranne essere presé tutte ie precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da 
polvere o detriti contenenti amianto. 


AI fine di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza dovrà essere eseguito un monitoraggio con frequenza settimanale, salvo motivate 
indicazioni più restrittive dell'organo di vigilanza, ed essere controllati in particolare i servizi accessori ai locali di bonifica e le zone immediatamente 
circostanti alle vie d’accesso dei locali stessi, agli estrattori dell’aria e alle zone di movimentazione dei rifiuti. 

I risultati dovranno cssctié invii, comunque, prima del campiosamento successivo. 


Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase. 
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Se i campioni mostrano una netta tendenza verso un aumento delle concentrazioni di fibre aerodisperse oppure le concentrazioni di fibre aerodisperse 
superino 50 ff/l, dovranno essere attivate le seguenti procedure: 


— comunicazione immediata all’autorità competente (Azienda USL); 

-— sospensione delle attività nel locale di lavoro e raccolta; 

— di tutto il materiale rimosso; 

— ispezione delle barriere di confinamento; 

— nebulizzazione di acqua all’interno del locale di lavoro e all’esterno nella zona dove si è rilevato l’innalzamento della concentrazione di fibre; 
— pulizia dell'impianto di decontaminazione; 

— sigillatura dell’ingresso dell’impianto di decontaminazione; 

— nebulizzazione con soluzione incollante della zona esterna; 

— pulizia delle pareti e del pavimento della zona esterna ad umido con idonei materiali; 

— momtoraggio. 


4g) - PROCEDURE DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI 


Gli interventi di asportazione dell’amianto, spruzzato o a fiocchi, non possono essere effettuati al di fuori dei locali e delle procedure indicate nei 
precedenti punti, se non in casi eccezionali di assoluta non trasportabilità del rotabile, per pericoli legati alla sicurezza della circolazione o al rischio di 
inquinamento ambientale. 


In questi casi, gli interventi di asportazione dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario per assicurare la movimentazione, in condizioni 
di sicurezza ed il trasporto del mezzo rotabile in un impianto attrezzato per la bonifica, fatta salva l’adozione delle misure di sicurezza necessarie ad 
impedire la dispersione ambientale di amianto. Al fine di evitare la dispersione ambientale di fibre di amianto, tracce di amianto friabile eventualmente 
risultanti all’esterno o all’interno del mezzo, devono essere rimosse al più presto in loco, con procedure di igiene del lavoro adeguate, da parte di personale 
specificatamente istruito e protetto. L’inizio dei lavori dovrà essere subordinato alla presentazione, da parte della ditta incaricata dell’intervento, del piano 
di lavoro alla Azienda USL competente per territorio, ex art. 34 D.Lg.vo 277/91 e all'approvazione dello stesso. 


I piano di lavoro dovrà comunque assicurare misure di tutela della salute dei lavoratori di efficacia pari a quelle previste dai punti precedenti. 


5 - CRITERI PER IL COLLAUDO DELLA BONIFICA E LA CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITÀ. 


Il collaudo dell’avvenuta bonifica è a cura della ditta che ha effettuato la stessa ed al termine dovrà essere compilato il modulo, di cui all’allegato 4, 
che sarà inviato al proprietario del mezzo rotabile ed all'Azienda USL competente per territorio. 


Per i mezzi rotabili, eventualmente decoibentati all’estero e destinati al reimpiego in Italia, dovranno essere egualmente compilate, a cura della ditta 
che ha effettuato la bonifica, le schede conformi all’allegato 4 e dovranno essere effettuati campionamenti per la ricerca delle fibre aerodisperse con analisi 
in microscopia elettronica a scansione secondo i criteri indicati dai punto 65) del D.M. 6 settembre 1994. 


La certificazione di restituibilità sarà effettuata dall'Azienda USL competente per territorio. 
Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse, sono a carico del committente. 
I criteri per il rilascio della certificazione di restituibilità sono quelli previsti dal punto 65) del D.M. 6 settembre 1994. 


L’Azienda USL, sulla base del piano di lavoro presentato dalla ditta, servendosi all’occasione di laboratori privati, programmerà l’attività di 
certificazione in modo da rilasciare la certificaziene stessa entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’avvenuto collaudo. 


15. 


Serie generale - n. 91 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


18-4-1996 


Ruebia 8Zzeino[s |p iuo1zuosesd 


ALLEGATO 1 


"O]UBILUE |P Od} asgoyidade: 


e] ® BANBLWJOU Bj opuanbes ‘GU0)BIEdi OjuEjdii,jjep BINI E O]USLUBUOIZIPUOI VAISSEIONS I} 40d 6]IGE}01 [9p OUE9S IE eiepasord ‘0ANEBAL 0}SE UCI 0/[OKUCO IP OSE JN ST 


(5) 


‘BUO|ZE]UG0/00 EIjap QUELLE Ijop euoIzeBa1Bas E| OUINO]SSE UOU GYI [UOIZENYIS OUOPUE]UI 1S GUOIZEDUNLUOI IP HUNA 9%] (7) 


‘puessed [UOISQLI0O UCI GIGILUB ‘unjbudoo ip ezugoUBLI 1ed inÉguoo ucu {jeuued ‘nes0481) 0 Noi iljauued sed ongeBeu OSO IP ISEO |GU N BIORDI Ri - 
‘(@1ejoBai 6|IqE}01) 0/101}UCO [AP CARISOd 07SO IP {SEO ISU dd BISRAI BI - 


‘018UOdU ‘ESSEO Bjj9P OLUGIUI.IE 0}SOd OUHeSSENUco [GU GIELOdi OJUEILIE UCI G}E]U9IOO BUOZ |P EZUAPUOdSLIOO Ul GjENYS GsejLuE; e eume[jRuuEd e SUELEANBIELI (6) 


OIIORUOO |B ONEPPE.IjRP 111668; GuION (7) 
‘O}UBILUE IP GALId GUOZ @I|E GANBIGI G:jOSEI |] OPUBLIEG ‘Epeuos ejjap GUOISSILUA.[|@P GUOISEDIO UI OjuBjLUE CUBESSESJUOO [Gp [UOIZEDIPUI 6j GIELOdY (1) 


= 
€ 


quessed 
IUO[SOLICO UCI | Guo:ze9unLI0O Due 
BSSEO 8/8/LUUBT ip nund Hi d H@uued 


(€) I'TIONINOI (©) ZFINZOYV OLNVIANI WILva 


(ei[t.ie] 4B19]ET 


| (S) ALON 
WINIVNIIVO " D ITVIGAGNI = I PS | a 
YSSVWIOLLOS HA OININIAVAOLLOS ®* S VIVISIL * L 
d 
PSE. VEDOHVRE LA HE (T) OLNVINY ONDASSYALNOI 


aa °° UCHNO[ZWUNOASSY IC OLNVIANI Ù È 


d'ITAV.LOY 


ILINV'IODUIO IUVIAOWYII I'TIIAVILOY IZZHN IHN OLNVINV IINANIINOI ITVIYILWWN INCA 
INOIZVZZIUALIVIVO H SINOIZVZZITYIOT VI YNHA OTIONINOO IC A ANOIZAASI IC WIAHIS 


16 


Serie generale - n. 91 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


18-4-1996 


ALLEGATO 2 


HUBUELULI A| GIE|[GIUEI @ I|E9I IUCIZIPUOI ajje NUapuodsis ajjaseo aj ajela}jeui aseiose] suoize;iduio9 ej Jed 2}ON 


| ON [aiesuey ajins | ON apopuoo ajins | ON apod ajins | ON E]eouey ejns | (epayone) 
[] ewwEIBOPId [ST .E, BJ9N97 PS OSSS399E IP OSIAIC] [3 .E, 21909] ISIAANY 


Querue Ip ezuasald E}EI9IISSELI AwESZ 


Isniuo IABNINSOS ijeuued a apod 
OUE]}INSIJ IUBA | MINI ‘luujseuy E}uBa]uI IUOIZIPUOO 


8UOIZE]UagIOI 


0166essy ip @UOIZIPUOI 


O]USAJQ}UI EYSSSIAN 


YLLITI ‘OSIY 


qquelrwe BUOIZE]USgIOO VILOONOI 


IAQGUJS}E 11EUS]EN IP OJJSEU 0 Epio9 Ipodij 


0166essy ip duar QUOIZE];uagio9 
O}USAIS}UI E}ISSAIGN a suoizipuo) BHOdVA YOSIY 
VLLOONOO 
QUOIZE]USgiOI 
RE 0166ess4 Ip EZze,jeduio9 euUJa)sa ESSE20pos 
1rR40gi99S OJUaAJa]UI B©SS9IGN Ip iuciZIipuoo suongo  |EJeILUE] IUOIZIPUOI S 


(GUOZ a)SEA) (auoz 3|099Id) auJs]jsa 
fuessed IUO!ISO1109 Huessed [UOISOLIO9 @J9IWUE] IUOIZIPUOI 


(esseo) 
0}E}UagIOIS SELE lo) 
Ipodil 


(eJep e qqueidwi) LLNIAHIINI O]UALUEUOJUEIIE IP ENIEDOT 
oU (oto [IE=)[[e|:2(0)S] i ed‘ opisoda(/ 0}ueidu SIOJBASIIN 


ILVNOLNVIOYV INVIAOYNZI I'IIEWLOU IZZINW IAN OLNVINY ILNAINILNOO ITVIUILVW ING 
AINOIZVZZIVFILLVIVO HA ANOIZWZZITWIOT VI YHd OTIOULNOO IO H INOIZIASI IC YOHHOS 


SIREN, 3 LE 


18-4-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 91 
————————__—_—__—@—————— ————————#— # = "2 zzz: rc LISTE 


ALLEGATO 3 


SCHEDA DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO PER LA LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZA- 
ZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER ALTRI ROTABILI 


AZIENDA/PROPRIETARIO committenti....................000. 


MEZZO ROTABILE............0.00000000 IMPIANTO DI ASSEGNAZIONE. ...........0..00000000% 


Tipo di materiale ; . . 
contenente amianto FIRME 


NOME E FIRMA DEL COMPILATORE 
NOME E FIRMA DEL RESPONSABILE 
DELL'AZIENDA O DEL PROPRIETARIO 


responsabile 
azienda 
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ALLEGATO 4 


MODULO PER IL COLLAUDO DELL'AVVENUTA 
BONIFICA DALL’AMIANTO DEL ROTABILE 


ROTABILE N° 


DECOIBENTATO DA 


DATA ARRIVO 


DESTINAZIONE: 
DATA DI ENTRATA NEL LOCALE 


DI DECOIBEWTAZIONE a) demolizione 


DATA DI USCITA DAL LOCALE b) riutilizzo 
DI DECOIBENTAZIONE 


SEQUENZE COLLAUDO 


ELENCO DELLE ZONE IN CUI 
DESCRIZIONE OPERAZIONI PRIMA DELLA BONIFICA SONO 
STATE RILEVATE TRACCE DI 


Verifica qualità 
decoibentazione 
effettuata 


Verifica qualità lavaggio 
rotabile interno ed esterno, 
aspirazione residui coibente 
e lavaggio con aria condotta 
condizionamento aria 


Verifica pulizia 
arredi ed accessori 
tolti 


DATA 
IL COMPILATORE IL RESPONSABILE 
96A0486 
DOMENICO CORTESANI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore 


ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(8651373) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 


sea 


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


ABRUZZO 


O CHIETI 


LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via A. Herlo, 21 

L'AQUILA 

LIBRERIA LA LUNA 

Viale Persichetti, 9/A 


LANCIANO 

LITOLIBROCARTA 

Via Renzetti, 8/10/12 

PESCARA 

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V Emanuele, 148 
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ 
Via Galilei (ang. via Gramsci) 
SULMONA 

LIBRERIA UFFICIO IN 
Circonvallazione Occidentale, 10 


BASILICATA 

MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle Beccherie, 69 
POTENZA 


LIBRERIA PAGGI ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 
CATANZARO 

LIBRERIA NISTICÒ 

Via A Daniele, 27 
COSENZA 

LIBRERIA DOMUS 

Via Monte Santo, 51/53 
PALMI 

LIBRERIA IL TEMPERINO 
Via Roma, 31 

REGGIO CALABRIA 
LIBRERIA L'UFFICIO 
Via B. Buozzi, 23/A/B/C 
VIBO VALENTIA 
LIBRERIA AZZURRA 
Corso V Emanuele Ill 


CAMPANIA 


ANGRI 
CARTOLIBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 11 


AVELLINO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Vasto, 15 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Matteotti, 30/32 
CARTOLIBRERIA CESA 

Via G Nappi, 47 
BENEVENTO 

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA 
Via F. Paga, 11 

LIBRERIA MASONE 

Viale Rettori, 71 

CASERTA 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Caduti sul Lavoro, 29/33 
CASTELLAMMARE DI STABIA 
LINEA SCUOLA Sas 

Via Raiola, 69/D 

CAVA DEI TIRRENI 
LIBRERIA RONDINELLA 
Corso Umberto |, 253 
ISCHIA PORTO 

LIBRERIA GUIDA 3 

Via Sogliuzzo 

NAPOLI 

LIBRERIA L'ATENEO 

Viate Augusto, 168/170 
LIBRERIA GUIDA 1 

Via Portalba, 20/23 
LIBRERIA GUIDA 2 

Via Merliani, 118 

LIBRERIA IBS 

Salita del Casale, 18 
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO 
Via Caravita, 30 

LIBRERIA TRAMA 

Piazza Cavour, 75 

NOCERA INFERIORE 
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 
Via Fava, 51 


O POLLA 


CARTOLIBRERIA GM 
Via Crispi 

SALERNO 

LIBRERIA GUIDA 
Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


BOLOGNA 

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI 
Piazza Tribunali, 5/F 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Castiglione, 1/C 
EDINFORM S.a.s. 

Via Farini, 27 

CARPI 

LIBRERIA BULGARELLI 
Corso S Cabassi, 15 
CESENA 

LIBRERIA BETTINI 

Via Vescovado, 5 

FERRARA 

LIBRERIA PASELLO 

Via Canonica, 16/18 

FORLI 

LIBRERIA CAPPELLI 

Via Lazzaretto, 51 

LIBRERIA MODERNA 

Corso A. Diaz, 12 

MODENA 

LIBRERIA GOLIARDICA 

Via Emilia, 210 

PARMA 

LIBRERIA PIROLA PARMA 
Via Farini, 34/D 

PIACENZA 

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 
Via Quattro Novembre, 160 
RAVENNA 

LIBRERIA RINASCITA 

Via IV Novembre, 7 

REGGIO EMILIA 

LIBRERIA MODERNA 

Via Farini, 1/M 

RIMINI 

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXII Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 
GORIZIA 

CARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 

PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 

Piazzale XX Settembre, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA EDIZIONI LINT 

Via Romagna, 30 

LIBRERIA TERGESTE 

Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo) 


LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO 


Corso Italia, 9/F 
UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 
Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 
Via Vittorio Veneto, 20 


LAZIO 

FROSINONE 

CARTOLIBRERIA LE MUSE 

Via Marittima, 15 

LATINA 

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28/30 

RIETI 

LIBRERIA LA CENTRALE 

Piazza V. Emanuele, 8 

ROMA 

LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA 
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio 
LA CONTABILE 

Via Tuscolana, 1027 

LIBRERIA IL TRITONE 

Via Tritone, 61/A 


LIBRERIA L'UNIVERSITARIA 
Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S. Maria Maggiore, 121 
CARTOLIBRERIA MASSACCESI 
Viale Manzoni, 53/C-D 
LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68/70 
LIBRERIA DEI CONGRESSI 
Viale Civiltà Lavoro, 124 

SORA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 È 

TIVOLI 

LIBRERIA MANNELLI 

Viale Mannelli, 10 

VITERBO 

LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 

LIBRERIA "AR" 

Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 

Piazza N.S. dell'Orto, 37/38 
GENOVA 

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO 
Via XII Ottobre, 172/R 

IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Viale Matteotti, 43/A-45 


LA SPEZIA 
CARTOLIBRERIA CENTRALE 
Via dei Colli, 5 


SAVONA 
LIBRERIA IL LEGGIO 
Via Montenotte, 36/R 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA ANTICA E MODERNA 
LORENZELLI 

Viale Giovanni XXIII, 74 
BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

CARTOLIBRERIA CORRIDONI 
Via Corridoni, 11 


BUSTO ARSIZIO 


CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 


Via Milano, 4 

como 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

NANI LIBRI E CARTE 

Via Cairoli, 14 

CREMONA 

LIBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi, 72 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Piazza Risorgimento, 10 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
LODI 

LA LIBRERIA S.a s 

Via Defendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto 1, 32 


MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria V Emanuele II, 15 
MONZA 


LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 


PAVIA 


LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI 


Palazzo dell'Università 
SONDRIO 


LIBRERIA ALESSO 
Via Caimi, 14 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


VARESE 
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4/5/6 

ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 

Largo Crivelli, 8 

MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 

PESARO 

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Viale De Gasperi, 22 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81/83 
LIBRERIA GIURIDICA DI E M. 
Via Capriglione, 42-44 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE ICAP 

Via Vittorio Emanuele, 19 
ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

ASTI 

LIBRERIA BORELLI 

Corso V. Alfieri, 364 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso V. Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 194 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Piazza Vittoria, 4 

CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO 
Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA iL GHIGNO 

Via Campanella, 24 


TARANTO 
LIBRERIA FUMAROLA 
Corso Italia, 229 


SARDEGNA 

ALGHERO 

LIBRERIA LOBRANO 

Via Sassari, 65 

CAGLIARI 

LIBRERIA F LLI DESSÌ 
Corso V Emanuele, 30/32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto I, 19 
SASSARI 

LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 


SICILIA 

ACIREALE 

CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 
LIBRERIA S.G.C ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8/10 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
ALCAMO 

LIBRERIA PIPITONE 

Viale Europa, 61 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto |, 111 
CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q. Sella, 106/108 
CATANIA 

LIBRERIA ARLIA 

Via Vittorio Emanuele, 62 
LIBRERIA LA PAGLIA 

Via Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F Riso, 56 

ENNA 

LIBRERIA BUSCEMI 

Piazza Vittorio Emanuele, 19 
GIARRE 

LIBRERIA LA SENORITA 
Corso Italia, 132/134 
MESSINA 

LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 

LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
Piazza S G Bosco, 3 
LIBRERIA S.F_FLACCOVIO 
Piazza VE. Orlando, 15/19 
LIBRERIA SF. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 

RAGUSA 

CARTOLIBRERIA GIGLIO 

Via IV Novembre, 39 

S. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 


TOSCANA 

AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
FIRENZE 

LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84/86 R 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via de’ Martell, 22 R 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46R 
GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA S.n.c. 
Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 


LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45/47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dgi Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macaliè, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via Terme, 5/7 
VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


BOLZANO 

LIBRERIA EUROPA 
Corso Italia, 6 
TRENTO 

LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Corso Mazzini, 7 

PADOVA 

IL LIBRACCIO 

Via Portello, 42 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

LIBRERIA DRAGHI-RANDI 

Via Cavour, 17/19 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V Emanuele, 2 
TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 

Via Cafmaggiore, 31 

LIBRERIA BELLUCCI 

Viale Monfenera, 22/A 
VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI | PZ.S. 
S Marco 1893/B - Campo S Fantin 
LIBRERIA GOLDONI 

S. Marco 4742/43 

VERONA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 

LIBRERIA L.E.G.1.S 

Via Adigetto, 43 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio, 11 


MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996 


(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995) 


MODALITÀ 


La pubblicazione dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale è 
prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del 
ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P Z.S., Piazza 
Verdi, 10 - Roma. 

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è 
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio 
almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la 
Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta. 
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemen- 
to straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla 
fine della decade mensile successiva a quelia relativa alla data 
di presentazione. 

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere 
versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: 
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del 
certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della 
causale del versamento. 

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». 
Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla 
tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo». 
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o 
più cifre), questi devono seguire l’ordine progressivo in senso 
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere 
un massimo di sei numeri 


Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in 
materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del 
responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del 
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere 
stampatello. 


Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del 
preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale 0 del 
numero di partita IVA. 


Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da 
un incaricato diverso dai firmatario, è necessaria delega scritta 
rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento 
personale valido. 


Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia 
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autori- 
tà competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già 
vistati dalla predetta autorità. 


Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. 


Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta 
ordinaria una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è 
riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, 
l'importo dell’inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 


per spese postali 


TARIFFE (») 


Annunzi commerciali 


Denaità di scrittura Densità di scrittura 
fino a 67 caratteri/riga da 68 a 77 caratteri/riga 


Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale 


sociale, partita IVA, ecc.). 
Diritto fisso per 1:11 massimo di tre righe 


Testo Per ogni riga o frazione di riga 


Annunzi giudiziari 


Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per 


pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). 


Diritto fisso per il massimo di due righe 


Testo Per ogni riga o frazione di riga 


35.000 
17.500 


N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA. 
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed | segni di punteggiatura) è sempre riferito al 
possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata). 


(+) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19% 


CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (») 
(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995) 


ITALIA ESTERO 


Abbonamento annuale. 
Abbonamento semestrale . . . 


ITALIA 


Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici 
pagine o frazione 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 
STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. 


La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve 


specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento. 
(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%. 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono In vendita al pubblico: 

— presso ie Agenzie dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: plazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le 
inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e 
presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaro al 31 dicembre 1996 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni! tipo di abbonamento comprende gii indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
inciusì i supplementi ordinari destinata alle leggi ed ai PEgcarnanti regione). 
- annuale . aa - annuale . alal 
- semestrale » - semestrale 
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie” speciale 
Tipo 8 - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
destinata agli attì dei giudizi davanti alla Corte altre pubbliche amministrazioni: 
costituzionale - annuale . È 
- annuale A . - semestrale 
semestrale > va Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie Generale: 
Tipo © - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale inclusi | supplementi ordinari, ed al fascicoli 
destinata agii atti delle Comunità nuronse delle quattro serie spasiali 
- annuale . a L. 216.000 - annuale gd i SING 742.000 
- semestrale a sE L. 120.000 - semestrale . : n % 4 Si 410.000 


Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere 
t'indice repertorio annuale*cronologico per materie 1996. 

Prezzo di vendita di un fascicolo delia serie generale SE 1.400 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, Il e Ill, ogni 16 pagine o frazione ; P 1.400 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» z 2.750 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . 5 1.400 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione : 7 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 


Supplemento straordinario «Bollettino delie estrazioni» 


Abbonamento annuale 
Prezzo di vendita'di un fascicolo ogni 16 pagine o trazione 


Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 


Abbonamento annuale 
Prezzo di vendita di un fascicolo 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 
Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate 
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna 
per ogni 96 pagine successive 
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata. 


N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaro 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 


Abbonamento annuale 
Abbonamento semestrale 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione 


I prezzi di Vancta: in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, 


compresi i cicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla 
trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento. 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'istituto Poligrafico e Zecca dello Gtato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti @ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni @ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ® (06) 85082145/85082189 


2 2 44° 24 > = A 


*xz411600091096 


